gemeente 
O L d a m b t 


Nr. 34997 

23 maart 
2016 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Oldambt. 


Sloopmelding Zuiderringdijk 7 Oostwold 

De volgende sloopmelding (Bouwbesluit 2012) is ontvangen: 


- 18/03/2016, slopen loods, Zuiderringdijk '7' (tussen 5 en 11), 9682 VK Oostwold, kadastraal MDW M 
604. 


Winschoten, 23 maart 2016 
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